جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 1006 رقم الصفحة من 1 إلى 2 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة : ثانوية العراق للبنين 















1 | 1421911006003_| ابراهيم جبار محمد كعيد ااا | 60 | 80 | 59 | 6_| ااج | 

POD 2‏ | اھ جام a‏ ا wml wu | 7 | e‏ 36 
3 | 1421911006007 | احمد خالد سلومي رخيص 0001000 | م | مإ م | مإ مس | 0 
4 | 1421911006009 _| احمد سالم احمدغضيب ااا | 50 | 54 | 72 | 67 | انج 

5 | 1421911006010 _| احمد سعيد كطوف علي 0 | 50 | 21 | 27 | 0 

6 | 1911006011 | احمد عبد الستار جاسم محمد اا )| 65 | 50 | 54 | 69 | نج | 28 
7 | 1421911006012 | احمد عماد وهيب محمد | 50 | 50 | 50 | 72 | نج | 222 
8 | 1421911006021 _| بلال صدام عبود مطلك ا | 51 | 32 | 3g‏ | 52 | مس | 0 
9 | 1421911006022 | جمال عبد الله مولود عطيه ا | 50 | 37 | 32 | 50 | مس | 0 
0 | 1421911006023 | جمال عباس حمد متصور | 64 | 6 | 60 | 83 | نجج | 273 


A 
سے‎ 


| 1421911006027_| حسن عادل كريم احمد ااا | 51 | 50 | ئ6 | 62 | نجج | 223 
2 | 1421911006035 _| زيد رعد عي الله ساهي 0 | 52 | 4 | 38 | 5 | س | 0 
3 | 1421911006038 | سجاد محمد علوي حسين | 66 | 50 | 50 | 59 | نجج | 225 
4 | 1421911006053 | عبد الله محمد داود سلومي ا | 50 | 36 | 29 | 34 | 

5 | 1421911006055 _| علي صالح زبيدي على 100000 | 52 | 50 | 3 | 6 | مسل | 0 
6 | 1421911006062 | عمر ثامر سالم ضاحي | 50 | 38 | 35 | 5 | مس | 
7 | 1421911006075 | محمد مرص مجبللوزان ا | 50 | 56 | 50 | 52 | نجج | 208 
8 | 1421911006076 _| مرتضى فاضل عبيد حسون ااا | 55 | 56 | 58 | 71 | نجج | 20 
19 | 0 0 








0 | 1421911006087 | موسى كاظم عبيد كاظم 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1006 رقم الصفحة من 2 إلى 2 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


= اة انوي 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


